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本書の内容の一部または全部を無断転載することは禁止されていまず。 

本書の内容に関しては将来予告なしに変更することがあります。 

NEC の許可な<複製-改変などを行うことはできません。 

本書は内容について万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤り、記載もれなどお気づきのことがありました6、 
お買い求めの販売店にご連絡<ださい。 

運用した結果の影響については (4) 項にかかわらず責任を負いかねますのでご了承 < ださい。 


商標1しついて 

ESMPRO は日本電気株式会社の登録商標です。 Linux は Linus Torvalds の米国およびその他の国における登録商標または商標です。 
UNIX は The Open Group の登録商標です。 Microsoft 、 Windows 、 WindowsNT 、 MS-DOS は米国 Microsoft Corporation の米国および 
その他の国における登録商標または商標です。 Intel 、 Pentium は米国 ntel Corporation の登録商標です。 AT は米国 International Business 
Machines Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。円 「 eWall -1、 VPN -1、 INSPECT は Check Point Software 
T echnologies の登録商標です。 

その他、記載の会社をおよび商品名は各社の商標または登録商標です。 

Windows XP は Microsoft ® Windows ® XP Home Edition operating system および Microsoft ® Windows ® XP Professional Edition 
operating system の略称です 。 Windows 2000は Microsoft ® Windows ® 2000 Server operating system 、 Microsoft ® Windows ® 
2000 Professional operating system の略称です 。 Windows NT は Microsoft ® Windows NT ® Server operating system version 
3.51/4.0、 Microsoft ® Windows NT ® Workstation operating system version 3.51/4.0 の略称です 。 Windows Me は Microsoft ® 
Windows ® Millennium Edition Operating System の略称です 。 Windows 98 は Microsoft ⑥ Windows ® 98 operating system および 
Microsoft ® Windows ® 98 Second Edition operating system の略称です 。 Windows 95 は Microsoft ® Windows ® 9 己 operating 
system の略称です。 

サンプルアプリケーションで使用しているを称は、すべて架空のものです。実在する品名、団体名、個人をとは一切関係ありません。 
本サーバで使用しているソフトウエアの大部分は、 BSD の著作と GNU のパブリックライセンスの条項に基づいて自由に配布する 
ことができます。ただし、アプリケーションの中には、その所有者に所有権があり、再配布に許可が必要なものがあります。 

本製品で使用している才ープンソース〕ードについては製社サイト 『 http :// www . express . nec . co . jp / linux /』 をご参照ください。 



局調艘適合品 

本装置は経済産業省通知の家電、ミ凡用品高調波が制対策ガイドラインに適合しています。 

電源の瞬時電圧お下対策について 

本装置は、落雷等による電源の瞬時電圧低下に対し不都合が生じることがあります。電源の瞬時電圧低下対策としては、交流無停電電 
源装置 ( UPS ) 等を使巧されることをお勧めします ( UPS の導入につきましては、お買い求めの販売店または保守サービス会社にお問い 
合わせ < ださい）。 

レーザ安全基準について 

本装置に標準で搭載されている CD - ROM ドライブは、レーザに関する安全基準 (JS • C - 6802、 IEC 825) クラス1に適合しています。 

海がでのご使用について 

本装置は、日本国内での使用を前提としているため、ミ毎か各国での安全規格等の適用を受けておりません。したがって、本装置を輸出 
した場合に当該国での輸入通関および使用に対し ffl 金、事故による補償等の問題が発生することがあっても、製社は直接-間接を問わ 
ず一切の責任を免除させていただきます。 
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このユーザーズガイドは、必要なときすぐに参照でさるよう、お手元に置い 
ておくようにしてください。 r 使用上のごま意」を必ずお読みください。 


A 使用上のご注意 


ぶずお読み < ださい* 


本装置を安全に正しくご使用になるためじ必要な情報が記載されています。 


安をにかかわる表示について 


Express 5800シリーズを安全にお使いいただくために、このユーザーズガイドの指示に従つ 
て操作してください。 

このユーザーズガイドには装置のどこが危険か、指示を守らないとどのような危険に遭う 
か、どうすれば危険を避けられるかなどについて説明されています。また、装置内で危険が 
想をされる箇所またはそのがおには警告ラベルが貼り付けられています。 

ユーザーズガイド、および警告ラベルでは、危険の程度を表す言葉として、「警告」と r を意」 
という用語を使用しています。それぞれの用語は次のような意□ホを持つものとしてを義され 
ています。 

指示を守！5ないと、人び死じする、または重傷を負うおそれびあることを 
のしがす。 

指示を守5ないと、乂傷やけびなどを負うおそれや物的損害を負うおそれ 
びあることを示します。 



A ミ主意 


危險に対するを意-表示は次の3種類の記号を使って表しています。それぞれの記号は次の 
ような意□ホを持つものとしてを義されています。 


A 

ま意の喚起 

この記号は指示を守6ないと、危険が発生す 
るおそれがあることを表します。記号の中の 
絵表示は危険の内容を図案化したものです。 

(例） A 
(感電ま意） 

0 

行為の禁止 

この記号は行為の禁止を表します。記号の中 

り列） 雇 


やお<の絵表示は、してはな6ない行為の内 

( S ) 


容を図案化したものです。 

(接触禁止） 


行為の強制 

この記号は行為の強制を表します。記号の中 

(例 ） A 

龜 


の絵表示は、しなければな6ない行為の内容 

喔 

V 


を図案化したものです。危険を避けるために 

(プラグをおけ） 



はこの行為が必要です。 



(ユーザーズガイドでの表示例） 



: 意を促ず記号 を険に夕む 

r るま意の内容 を険①程度を表ず用語 

1 



A ミ主意 

k 

k/A| 

1 指定 m がの d 

電源は指定さ 
1 電源を使うと 

ンセントに差し込まない 

れた電圧、電源の壁がきコンセントをお使いください。指定]: i かの 
.义災や漏電の原因となります。 


使用上のごま意 
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本書、および警告ラベルで ffi 用する記号とその内容 


ミ主意の喚起 


A 

感電のおそれびあることを示しま 
す。 


指などびはさまれるおそれびある 
ことを示します。 

A 

高温による傷害を負うおそれがあ 
ることを示します。 

A 

特定しない一般的なま意-警告を 
のしす'す。 


発煙または発乂のおそれびあるこ 
とをしまず。 



行為の禁止 


0 

特定しない一般的な禁止を示しま 
ず。 


本装置を分解-修理-改造しない 
でください。感電や乂災のおそれ 
びあります。 

行為の強制 

运 

本装置の電源プラグをコンセント 
か5巧いてください。义災や感電 
のおそれびあります。 

〇 

特定しない一般的な使用者の行為 
を指示しまず。説明に従った操作 
をして < ださい。 
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まを上のご注意 


本装置を安全にお使いいただくために、ここで説明するを意事項をよく読んでご理解し、安 
全にご活用ください。記号の説明については iii ページの『安全にかかわる表示について』の説 
明を参照してください。 


全般的なミち意事項 




人命に関わる業務や高度な信頼性を必要とずる業務には使用しない 

0 

本装置は、医療機器-原子力設備や機器、航空宇宙機器-輸送設備や機器など、 
人命に関わる設備や機器および高度な信頼性を必要とする設備や機器などへの組 
み} A みやこれ6の機器の制御などを目的とした使用は意図されておりません。こ 
れ6設備や機器、制御システムなどじ本装置を使用した結果、人身事故、財産損 
害などが生じても当社はいかなる責任も負いかねます。 


煙や異臭、異音びしたまま使用しない 


万一、煙、異臭、異音などが生じた場合は、ただちに POWER スイ、ソチを OFF に 
して電源プラグをコンセントか6抜いてください。その後、お買い求めの販売店 
または保守サービス会社(こご連絡ください。そのまま使用すると义災の原因とな 
し J ます。 

A 1 

1針金や金属片を差し込まない 

通気孔やフ□、ソピーディスクドライブ、 CD - ROM ドライブのすきまか6金属片や 

1 針金などの異物を差し 3 A まないで<ださい。感電の危険があります。 


規格似がのラックで使用しない 

0 

本装置は EIA 規格に適合した Express サーバ用の19型(インチ）ラック(こ取り付け 
て使用します。 EIA 規格(こ適合していないラック(こ取りがけて使用しないで<だ 
さい。本装置が正常(こ動作しなくなるばかりか、けがや周囲の破損の原因となる 
ことがあります。本装置で使用できるラック(こついては保守サービス会社にお間 
い合わせください。 


指定似がの場所で使用しない 

0 

本装置を取り付けるラックを設置環境に適していない場所には設置しないで<だ 
さい。 

本装置やラック(こ取り付けているその他のシステムに悪影響をおよぼすばかりで 
なく、义災やラックの転倒によるけがなどをするおそれがあります。設置場所に 
関する詳細な説明や耐震工事(こついてはラック(こ添付のマニュアルまたは保守 
サービス会社にお問い合わせください。 


使用上のごま意 
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A ミ主意 

A \ 1 

1 海がで使用しない 

本装置は、日本国内専用の装置です。ミ毎かでは使用できません。この装置をミ毎か 

1 で使用すると义災や感電の原因となります。 

装置内に水や異物を入れない 

装置内に水などの液体、ピンやクリップなどの異物を入れないでください。义が 
や感電、故障の原因となります。もし入ってしまったときは、すぐ電源を OFF に 
して、電源プラグをコンセントか6抜いてください。分解しないで販売店または 
保守サービス会社(こご連絡ください。 

1 

A \ 
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ラックの設置-取り扱いに関するミち意事項 


A ミち意 


-人で讓 • 


I をしない 


0 

® I 




ラックの搬送-設置は2人]: i 上で行って<ださい。ラックが倒れてけがや周囲の 
破損の原因となります。特に高さのあるラック (44 U ラックなど)はスタビライザ 
などによって固定されていないときは不安定な状態じあります。かな6ず2人 ] U 
上でラックを支えなが6搬送-設置をして<ださい。 

荷重び集中してしまうような設置はしない 

ラック、および取りがけたデノ\'イスの質量が一点に集中しないようスタビライザ 
を取り付けるか、複数台のラックを連結して荷重を分散してください。ラックが 
倒れてけがをするおそれがあります。 

—人で部品の取り付けをしない 

ラック用のドアやトレーなどの部□□□は2人以±で取り付けてください。宮臨を落として破 
損させるばかりでなく、けがをするおそれがあります。 

ラックが不安定な状態でデ7 W スをラックか5弓 I さ出さない 

ラックか6装置を引き出す隙ま、必ずラックを安定させた状態(スタビライザの設置や 
耐震工事など)で引き化してください。 

複数台のデ7レ r スをラックか5弓 I さ出した状態にしない 

複数台のデバイスをラ、ソクか6引き化すとラックが倒れるおそれがあります。装置は一 
度(こ1台ずつ引き化してください。 

定格電源を超える配線をしない 

やけどや义災、装置の損傷を防止するためにラックに電源を供給する電源分岐回 
路の定格負荷を超えないようにしてください。電気設備の設置や配線に関して 
は、電源工事を巧った業者や管轄の電力会社(こお間い合わせください。 


使用上のごま意 
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電源-電源コードに関するミち意事項 





A 1 

1 めれた手で電源プラグを持たない 

めれた手で電源プラグの抜き差しをしないでください。感電するおそれがありま 

1す。 

1 アース線をガス管につなびない 

アース 線は絶対にガス管につながないでください。ガス爆発の原因になります。 


A ミ主意 


指定 m がのコンセントに差し込まない 


AA 


電源は指定された電圧、電源の壁付きコンセントをお使い < ださい。指定] U かの 
電源を使うと义災や漏電の原因となります。 

また、延長コードが必要となるような場所(こは設置しないで < ださい。本装置の 
電源仕様(こ合っていないコード(こ接続すると、コードが過熱して义災の原因とな 
し J ます。 


逸 i 


I たこ足配線にしない 

コンセントに定格じ(上の電流が流れることによって、過熱して义がの原因となる 
おそれがあります。 




中途半端に差し込まない 

電源プラグは根元までしっかりと差し} A んで < ださい。中途半端に差し} A むと接 
触不良のため発熱し、义災の原因となることがあります。また差し} A み部にほこ 
りがたまり、水滴などが付くと発熱し、义災の原因となるおそれがあります。 


指定似がの電源コードを使わない 


本装置に添付されている電源コード] U 外のコードを使わないで < ださい。電源 
コード(こ定格 U 上の電流が流れると、义災の原因となるおそれがあります。 


^\A\ 


また、電源コードの破損による感電や义災を防止するためじ次のような巧為を行 
わないで < ださい。 


コード部分を引っ張6ない。 
電源コードを折り曲げない。 
電源コードをねじ6ない。 
電源コードを束ねない。 


• 電源コードをはさまない。 

• 電源コードに薬品類をかけない。 

• 電源コードにものを載せない。 

• 電源コードを改造-加工-修復しない。 
電源 コー ドを ステー プラ等で固定しない。 

損傷した電源コードを使わない。（損傷した電源コードはすぐ同じ規格の電源 
コードと取り替えてください。巧換に関しては、お買い求めの販売店または保 
守サービス会社(こご連絡 < ださい。） 
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設置-装置の移動-保管-接続に関ずるを意事項 


A ミ主意 




0 


/^A\\ 


A 


^\A\ 




指定似がの場所に設置し なし、 

本装置を次に示すような場所や本書で指定している場所]: i かじ置かないで < ださ 
し、义災の原因となるおそれがあります。 

• ほこりの多い場所。 

• 給湯器のそばなど湿気の多い場所。 

• 直射日光が当たる場所。 

• 不安定な場所。 

落下ま意 

本装置をラックに取り付けるまたは取り外す際は、底面をしっかり持ってくださ 
い。ラック取り付けブラケットじは、落下•脱落防止(ストッパ/□、ソク)機構が 
ないため装置をラックか6すべて引き化すと、装置がラ、ソクか6かれて落下して 
けがをするおそれがあります。 

装置を引き出したが態にしない 

装置を引き化した状態のまま作業をしないでください。ラック取り付けブラケッ 
卜には落下-脱落防止(ストッパ/□、ソク)機構がないため作業中に装置が脱落して 
けがをするおそれがあります。 

カバーをがしたまま取り付けない 

本装置のカバー類を取りかした状態でラック(こ取り付けないでください。装置内 
部の冷ま P 効果を低下させ、誤動作の原因となるばかりでなく、ほこりが人って义 
災や感電の原因となることがあります。 

指を挟まない 

ラックへの取り付け-取りかしの際にレールなどで指を挟んでけがをしないよう 
十分ミ主意して < ださい。 

プラグを差し込んだままインタフェースケーブルの取り付けや取りがしをしない 

インタフェースケーブルの取り付け/取りかしは電源コードをコンセントか6抜い 
て行ってください。たとえ電源を OFF (こしても電源コードを接続したままケーブル 
やコネクタに触ると感電したり、ショート(こよる义災を起こしたりすることがあり 
ます。 

指定似がのインタフェースケーブルを使用しない 

インタフェースケーブルは、 NEC が指定するものを使用し、接続する装置やコネク 
夕を確認した上で接続して<ださい。指定 JU かのケーブルを使用したり、接続先を 
誤ったりすると、ショート(こより义災を起こすことがあります。 

また、インタフェースケーブルの取り扱いや接続について次のを意をお守りくださ 
い。 

• 破損したケーブルコネクタを使用しない。 

• ケーブルを踏まない。 

• ケーブルの上にものを載せない。 

• ケーブルの接続がゆるんだまま使用しない。 

• 破損したケーブルを使用しない。 


使用上のごま意 
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お手入れ-内蔵機器の取り扱いに関するミち意事項 



瓜 /? \ 

自分で分解-修理-改造はしない 

本書に記載されている場合を除き、絶対に分解したり、修理•改造を行ったりし 
ないで<ださい。装置が正常(こ動作しな<なるばかりでな<、感電や义災の危険 
があります。 

リチウム電池を取りがさない 



本装置内部にはリチウム電池が取り付け6れています。リチウム電池を取り外さ 
ないでください。リチウム電池は义をおづけたり、水(こ還けたりすると爆発する 
おそれがあります。 


また、リチウム電池の寿命で装置が正しく動作しなくなったときは、ご自分で分 
解-を換-充電などをせず(こお買い求めの販売店、または保守サービス会社(こ連 
絡してください。 


プラグを差し込んだまま取り扱わない 

运 

お手入れや本装置内蔵用オプシヨンの取りがけ/取りかし、装置内ケーブルの取 
り付け/取り外しは、本装置の電源を OFF にして、電源プラグをコンセントか6 
あいて行ってください。たとえ電源を OFF じしても、電源コードを接続したまま 
装置内の部品に触ると感電するおそれがあります。 


また、電源プラグはときどきあいて、乾いた布でほこりやゴミをよくふき取って 
ください。ほこりがたまったままで、水滴などが付くと発熱し、义がの原因とな 
るおそれがあります。 



A を意 


爪 1 

A 

1中途半端に取り付けない 

1 電源ケーブルやインタフェースケーブルは確実に取りがけてください。中途半端 

1 に取りがけると接触不良を起こし、発煙や発义の原因となるおそれがあります。 

巧/皿江后、 

本装置の電源を OFF にした直後は、内蔵型の八ードディスクなどをはじめ装置内 
の部品が高温になっています。十分にぶめたことを確認してか6取り付け/取り 
外しを行って < ださい。 


X 

















運用中のを意事項 


A ミち意 


處 I 

A I 

A 

&l 

叫 


雷びなった5触5ない 

雷が発生しそうなときは電源プラグをコンセントか6抜いてください。また電源 
プラグを抜<前に、雷が鳴りだした6、ケーブル類も含めて装置には触れないで 
ください。义がや感電の原因となります。 

ぺットを近づけない 

本装置にぺットなどの生き物を近づけないで<ださい。排ミ世物や体毛が装置内部 
(こ入って义災や感電の原因となります。 

装置の上にちのを載せない 

ラックか6かれて周辺の家財(こ損害を与えるおそれがあります。 

CD-ROM ドライブのトレーを引き出したまま放置しない 

引き化したトレーの間か6ほこりが入り誤動作を起こすおそれがあります。ま 
た、トレーにぶつかりけがをするおそれがあります。 

近くで携帯電話や PHS、 ポケットベルを使わない 

本装置のそばでは携帯電話や PHS 、 ポケットベルの電源を OFF (こしておいてくだ 
さい。電波(こよる誤動作の原因となります。 

動作中に装置をラックか5引き出さない 

本装置が動作しているときじラックか6引き化したり、ラックか6取りかしたり 
しないでください。装置が正しく動作しなくなるばかりでなく、ラックか6外れ 
てけがをするおそれがあります。 


使用上のごま意 
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f 告ラベルにごいて 


本装置内の危険性を秘める部品やその周辺には警告ラベルが貼りがけられています。これは 
本装置を操作する際、考えられる危険性を常にお客様に意識していただくためのものです(ラ 
ベルをはがしたり、ミちしたりしないでください)。もしこのラベルが貼り付けられていない、 
はがれかかっている、ミちれているなどして判読できないときは販売店にご連絡ください。 


A 注意 CAUTION 

オプションの取付け、取かし時は電源プラグをコンセントか6抜き、外部装置と接続しているケーブルを外して下さい。 

Disconnect all AC power cords from both system 化 

and external peripherals prior to / 々 \ 

installing/removing options. 電源プラグをあく 感電を意 

ネジは本体内部へ落とさない様、十分ごを意下さい。 

Do not drop any screws inside the system. 

A 

ボード及びオプション機器の接続の際は、かずユーザーズガイドを参照し、正しく接続して下さい。 
誤った接続は、故障や义災の原因となります。 

Refer to OUser's GuideO when option board or peripherals are 
installed. Incorrect installations may result in damage to the system 
and lead to accidents. 

A 

指をはさんだり、ぶつけたりしないようにを意して下さい。 

A 

To avoid the risk of personal injury, 

be careful when accessing the inside of the system. 

装置の持ち上げ、移動の際は、装置の底面をしっかり持って持ち上げて下さい。 

Firmly hold the bottom of the system when required 
to lift and carry the system. 

A 


A 注意 CAUTION A A 

♦高温じなるコンポーネントがあります。十分にぶえてから触れるようにしてください。 

♦電源を切ってもバッテリで稼働している部分があります。保守をする前に各々の 
コンポーネントの取リ扱い説日月書をお読みください。 

•As some components may become very hot during system operation, give ample time to allow cooling as well as use 
•precaution when handling internal components immediately after powering down. Som internal components may still be 
•operational on battery power. Refer to instruction for this system as well as options prior to maintenance. 



A 


注意 


ラック取がブラケットじは、(ストッパー/□、ソク）、み U ません 
纏をラックから取り外す隙磯置の麵をしっかり持って引き化してくた‘さい。 


CAUTION Firmlv hold the bottom of the system when removina from the rack cabinet. 
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※装置の底面にも貼り付けられてしほず。 



































巧り扱い上のごを意 〜装置を正し<動作させるために〜 


本装置を正しく動作させるためじ次に示すを意事項をお守りください。これらのを意を無視 

した取り扱いをすると本装置の誤動作や故障の原因となります。 

• 周辺機器へのケーブルの接続/取り外しは本装置の電源を OFF になっていることを磕認 
し、電源コードをコンセントから外した後に行ってください。 

• 電源の OFF やフ□、ソピーディスクの取り化しは、本装置のアクセスランプが消灯してい 
るのを磕認してから行ってください。 

• 本装置の電源を一度 OFF じした後、再び ON にするときは10秒 W 上経過してからにしてく 
ださい。 

• 本装置を移動する前に電源を OFF にして、電源プラグをコンセントからあいてくださ 
い。 

• を期的に本装置を清掃してください(清掃は238ページで説明しています）。を期的な清 
掃はさまざまな故障を未然に防ぐ効果があります。 

• 落雷等が原因で瞬間的に電圧が低下することがあります。この対策として無停電電源装 
置等を使用することをお勤めします(無停電電源装置の導入につきましては、お買い求め 
の販売店または保守サービス会社にお問い合わせください）。 

• オプションは本装置に取りがけられるものであること、また接続できるものであること 
を確認してください。たとえ本装置に取り付けや接続ができても正常に動作しないばか 
りか、装置本体が故障することがあります。 

• オプションは NEC の純正品をお使いになることをお勧めします。他社製のメモリや八一 
ドディスクには本装置に対応したものもありますが、これらの製品が原因となって起き 
た故障や破損については保証期間中でち有償修理となります。 

■L 保ずサービスについて 

本装置の保ずに関して専門的な知識を持つ保ず員によるを期的な診断•保ずサービスを 

用意しています。 

本装置をいつまでもよい状態でお使いになるためにも、保ずサービス会社とを期保ず 
サービスを契約されることをお勧めします。 


使用上のごま意 


XIII 








■Memo 



























はじめに 

このたびは、 NEC の Express 5800/ Fi 「 ewallSe 「 ve 「をお買い求めいただき、まことにありがとうございま 
す。 

Express 5800 / Firewal に erver は、インターネツトビジネスに欠かせないファイアフォール、丰ヤツシュ 
サーバ、メールサーバ、 Web サーバなど、を機能をそれぞれの専用ハードウェアに集約した NEC のイン 
ターネツトアプライアンスサーバファミリーの1つです。 

わずか 1 U (約 44 mnn ) の〕ンパクトなボディにより高い性能と信頼性が凝縮された八ードウェアと用途に応 
じて設計された使いやすい専用のソフトウェアが高速のインターネットアクセスと堅牢なセ车ュリティ機 
能を提供します。 

また、セットアップのわずらわしさをまったく感じさせない専用のセットアッププ□グラムやマネージメ 
ントアプリケーションは、お客様の一元管理の元でさらに細やかで高度なサーバ機能の実現を提供しま 
す。 

本製品の持つ機能を最大限に引き化すためにも、ご使用じなる前に本書をよくお読みになり、装置の取り 
扱いを十分にご理解ください。 


はじめに 
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本書について 

本書は、本装置を正しくセットアップし、使用できるようじするための手引きです。システムのセット 
アップを行うときや日常使用する上で、わからないことや具合の悪いことが起きたときは、取り扱い上の 
安全性を含めてご利用ください。 

本書は常に本装置のそばに置いていつでも見られるようじしてください。 


本文中の記号について 


本書では巻頭で示した安全にかかわるを意記号の他に3種類の記号を使用しています。これ 
らの記号と意□末をご理解になり、装置を正しくお取り扱いください。 


W-0 

Bra 

装置の取り扱いや、ソフトウエアの操作で守6なければな6ない事柄や特にを意をすべ 
き点を示します。 

1チェック1 

装置やソフトウエアを操作する上で確認をしておく必要がある点を示します。 

rETFI 

知っておくと役に立つ情報や、便利なことなどを示します。 


本書の再應乂について 


もし本書を输失された場合は、最寄りの販売店、またはお買い求めの販売店にご相談くださ 
い。ユーザーズガイドは、 Express サーバのホームページからダウン□ー ドすることができ 
ます。 


http://www.express.nec.co.jp/ 
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本書の構ぶについて 


本書は8つの章から構成されています。それぞれの章では次のような説明が記載されていま 

す。なお、巻末には付録•索引があります。必要に応じてご活用ください。 

M-O 「使用上のごま意」をはじめにご覧ください 

本編をお読みになる前に必ず本書の巻頭に記載されている r 使用上のごま意」をお読みくだ 
さい。「使用上のご注意」では、本装置をま全に、正しくお使いになるために大切なを意事 
項び記載されています。 

第1章知っておきたいこと 本製品の特長や添付のソフトウェア、およびを部のを称やそ 
の機能、日常の運用での基本的な操作について説明します。 

第2章セットアップ 本体の設置から接続、専用ツールじよるセットアップなど装置を使 
用できるまでの作業とを意事項を説明します。再セットアップの方法についてち説 
明しています。 

第3章 VPN 2台の本装置間および SecuRemote と本装置の間で VPN ( Vi け ual Private 
Network ) 環境を構築するための手順をそれぞれ説明します。 

第4章二重化構成について 本装置を2台使用して二重化構成を構築するためのセットアッ 
プ方法について説明します。 

第日章保守-管理ツール CD-ROM 本体に添付の r 保守-管理ツール CD - ROM 」 の使い方 
と CD - ROM にあるツールやアプリケーションの使用方まについて説明します。 

第目章 ESMPRO 本体に添付の r 保守•管理ツール CD - ROM 」 および、 r バックアップ CD - 
ROM 」 には、システムのセットアップに必要なモジュールの他に Express 5800シ 
リーズの管理と監視を制御する ESMPRO / ServerManager 、 ServerAgent がバンド 
ルされています。ここでは、これらのアプリケーションのインストール方まや利用 
する上でのを意事項について説明しています。 

第7章システムの拡張 内蔵オプションの取り付け/取り外し方法と、 BIOS の設定内容の 
確認と変更方法につし^て説明します。 

第8章故障かな？と思ったときは 「故障かな？」と思ったときは、装置の故障を疑う前に 
参照してください。また、この章では故障を未然に防ぐための保守のしかたや 
Express 5800シリーズをご利用のお客様に提供しているサービスじついても紹介し 
ています。 


本書について 
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付属品の確認 

捆包箱の中には、本体じ(外にいろいろな付属品が入っています。添付の構成品表を参照してすべてがそ 
ろっていることを磕認し、それぞれ点橫してください。万一足りないものや損傷しているものがある場合 
は、販売店に連絡してください。 

n -〇 付属品について 

• 添付品はセットアップをずるときやオプションの増設、装置び故障したときに必要とな 
りまずので大切に保管してください。 

• 添付品の r 保守•管理ツール」の構成品については、パッケージの中にある構成品表を参 
照してください。 

• フ□ッピーディスクび添付されている場台は、フ□ッピーディスクのバックアップを 
とってください。また、添付のディスクをマスタディスクとして大切に保管し、パック 
アップディスクを使用してください。 

• 添付のフ□ッピーディスク、または CD-ROM は使用方法を誤るとお客様のシステム環 
境を変更してしまうおそれびあります。使用についてご不明な点びある場合は、無理な 
操作をせずにお買い求めの販売店、または保守サービス会社にお問い台わせください。 


第云者への譲渡について 

本体または、本体に添付されているものを第三者に譲渡（または売却)するときは、次のを意を守ってくだ 
さい。 


• 本体について 

本装置を第三者へ譲渡（または売却)する場合には、本書を一緖にお渡しください。ただ 
し、本装置関連のソフトウェアがインス I '''ールされた状態で譲渡（または売却）すること 
はできません。本装置関連のソフトウェアをすべて削除した上で譲渡（または売却）しな 
ければいけません。 

• 添付のソフトウェアについて 

ソフトウエアライセンス上、本体に添付されているソフトウエアを第三者に譲渡（または 
売却）することはできません。 
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消耗品•装置の廃棄について 


■ 本体および本体内蔵デバイス（八ードディスク、フ□、ソピーディスク、 CD - ROM やボード 
類など)の廃棄じついてはを自治体の廃棄ルールに従ってください。詳しくは、を自治体 
へお問い合わせください。 

I M-O 本体内部のマザーボード上にあるバッテリの廃棄(および交換)についてはお買い求めの 
mm 販売店または保守ヴービス会社までお問い合わせください。 


■ 本体内部の部品の中には、寿命じより交換が必要なものがあります(ぶ却ファン、バッテ 
リ、 CD - ROM ドライブ、フ□、ソピーディスクドライブなど)。装置を安定して稼働させる 
ために、これらの部品を定期的に巧換することをお勧めします。巧換や寿命じついて 
は、お買い求めの販売店、または保守サービス会社にご連絡ください。 


リチウム電池を取りがさない 

本装置内部にはリチウム電池が取り付け6れています。リチウム電池を取り外さな 
いでください。リチウム電池は义を近づけたり、水に還けたりすると爆発するおそ 
れがあります。 

また、リチウム電池の寿命で装置が正しく動作しなくなったときは、ご自分で分 
解-を換-充電などをせず(こお買い求めの販売店、または保守サービス会社(こ連絡 
してください。 
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運用時の操作 
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フ□ントべゼル〜取リがけ•取りかし〜 . 

POWER スイッチ〜電源の ON/OFF/ 再起動〜 . 
UID (ュニ、ソト D) スイ、ソチ〜サーバの確認〜.. 

フ□、ソピーティスクドライブ . 

フ□、ソピーディスクのセット/取り出し.. 
フ□、ソピーディスクの取り扱いについて 

CD-ROM ドライブ . 

CD-ROM のセット/取り出し . 

CD-ROM が取り化せない場合 . 

CD-ROM の取り扱いについて . 

□グの管理 . 
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ユーザー登録をしましょう！ 


NEC では、製品ご購入のお客様に rClub Express 会員」への登録をご案内しておりま 
す。添付の r お客様登録申込書」に必要事項をご記入の上、エクスプレス受付センター 
までご返送いただくか、または Club Express のインターネットホームページ 

http://club.express.nec.co.jp/ 

にてご登録ください。 



rClub Express 会員」のみなさまじは、ご希望により Express 5800シリーズをご利用 
じなる上で役立つ情報サービスを、無料で提供させていただきます。サービスの詳細 
は Club Express のインターネットホームページにて紹介しております。是非、ご覧 
ください。 
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